


فازهاي 7 رجب 


نی گرامی اسلام صلی الّه علیه و آله و سام فرمود رجب ماه بزرک خداست و ماهی در 
اضافه مود "رجب ماه خد شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است: 


عسل شیرین تر می باشد؛ هر کنی یک ماه رجب را روزه بدارد» از آن نهر بیاشامد 


فاز در هر شب ماه رجب: دو رکمت است ؛ نازگزار باید بعد از جمد» سه مرتبه سوره 
کافرون و یک مرتبه سوره توحید بخواند و چون سلام داد دست ها را بلند کند و بگوید نلا ال 
له وحده لا شریک له » له اللک و له امد بجبي و چمت و هو حی لا هوت بیده ابر و هو 
علی کل شبی قدیر و الیه الصیر و لا حول و لا قوة ال باه العلی العظیم لا حول و لا قوة اب 
باه اللهم صل علی شمد النبی الامی و اه . 


اب 

ی ی 2 
دو رکتی به ترتب زبر خوانده شود: 

در هر رکفت بعد ا ز جد. سه مرتبه سوره قدر و سبزده مرتبه سوره اخللاص خوانده شود. 
بعد از نمازها گنته شود :اللهم صل علی مد النی الامی و اله. 

برخاسته و قرائت شود نرب اغفر و ارحم و تجاوز ععا تعلم انک انت العلی العظیم. 
نيازمنديهاي خود از خداوند طلب شود. 


فاز در روز جمعه رجب: 
از رسول ایّم صلی الّه علیه و آله و سام آمده است : کی که چهار رکمت از بخواند و ما 
را و و ویر ی ی زج 


توحید پنج مرتبه و بعد از از ناز ده مرتبه بگوید :استغفر له ااني لا اه ا۷ هو و اءساعله التوبه 
بنویسد اي عل موز رح و عطا می فرماید خدا به او به اندازه 
هر آیه که قرائت کرده شهري در بشت از یاقوت سرخ و به هر حرف قصري در ببد هشت از در 


اتوسو موی روت ی او بهرضایی که 


فاز در روز اول رجب 

ی وان و وین نا از را مخوان ‏ 
کج ۱ ی 
و کت سا ات را بخواند :لا اه اب الثّه که وسده لا هرک 4 

دس ها وا روافم کود کشد: 


ناد یکت شب در رجب 
یبای روایت شده که فرمود :هر کس در یک شب از ما 


فصري در ۱ 


کننده: ممدعلی شرطان 


